136

160H

80-

c

0>

3
0)

"co

8
"6

I

U

o

40-

O     20-

Q_

^

I

O

o

CD

o:

LLJ

LU

10-

274

57.9

8.6

1975

2000

2025

2050

2075

2100

YEAR

FIGURE 2.15 Energy consumption for 100 randomly drawn runs (billion
metric tons of coal equivalent per year).